312                 IV.   Stiomende Bewegung der Gase und Dampi'e.
Die  Geschwindigkeit  im  engsten Querschnitt  jst,  wie  oben erm i ttel t
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ein Wert, der wegen WQ^>WK stets groBer als bei der Expansions-diise ausfallt (gleiches pQv0 vorausgesetzt) und je nach dem Verhaltnis wQjws sehr verschieden sein kann, wahrend im Gegeneatz dazu bei der Expansiomsdiise (kleine Einstromgeschwindigkeit vorausgesetzt) wm einen ganz bestimmten, nur vom Anfangszustand ab-hangigen Wert besitzt.
Fiir   das Verhaltnis   des   Eintrittsquerschnitts f0 zum engsten Querschnitt /' folgt wegen
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Hiernach ist eine Verdichtungsdiise mit gegebenem Verengungs-verhaltnis wesentlich nur fiir» einen einzigen Wert der ZufluB-geschwindigkeit w0 richtig, da die Schallgeschwindigkeit ws sich nur wenig mit dem Anfangszustand des stromenden Korpers andert.
Umgekehrt kann daher eine befctimmte Diise bis zum engsten Querschnitt fur die verschiedensten Anfangszustande p0> v0, T0 richtig sein, wenn nur w0 den richtigen Wert hat.
Gl. 14a ergibt mit £=1,4, aleo fur Gase von gewohnlicher Temperatur, bei
^==1,1         1,25       1,5         1,75       2           2,5          3
ft = 1,109     1,309    1,763    2,426    3,375    6,592    12,70, dagegen mit A =1,3, iiberhitzten Wasserdampf,
ft = 1,110    1,314    1,791    2,50      3,55       7,39       15,50.
BurchfluBmengen eingeschniirter Diisen. Bei normaler Arbeits-weise (nur Expansion oder nur Kcmpression iiber der ganzen Lange) ist die Geschwindigkeit im engsten Querschnitt f nach Gl. 12
und das sekundliehe Durchflufigewicht durch diesen Querschnitt (alsondung einfacher Mundungen sehr wichtig ist (vgl. Abschn. 64). Mit wn=0 wird                                                                     r 'f!. Fiir beide Falle gilt alsoem sich der Gegendruck, sei es als Uber- oder Unterdruck, mehr ocler weniger weit ins Innere der Rohre fortsetzt.
